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परमाणु उर्जा विभाग 

आदेश 


मुंबई, 11 जुलाई, 2016 


का . आ . 2399( अ). केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील) नियमावली 1965 के नियम 9 के 
उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम ( 2) के खंड ( ख) तथा नियम 24 के उपनियम (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा 
दिनांक 22 मई, 2013 के का . आ .1317( अ) के अनुसार भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड (ii ) में , 
प्रकाशित भारत सरकार , परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 16 मई, 2013 के आदेश में निम्नलिखित संशोधन का निदेश देते हैं , 
नामत : 


उक्त आदेश में , 


" 10 


सभी 


भारी पानी बोर्ड ( ग) भारी पानी संयंत्र 
| (केंद्रीय कार्यालय) ( तूतीकोरिन ) में पदों के 
तथा उनके अधीनस्थ विषय में महाप्रबंधक 
भारी पानी संयंत्रों में 


(ग ) भारी पानी संयंत्र 
( तूतीकोरिन ) में पदों के 
विषय में महाप्रबंधक 


मुख्य कार्यकारी , भारी 
पानी बोर्ड "; 


पद 


[ सं . 6( 2)/ 2015 -सतर्कता/ 8960] 


संजीव सूद, संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : मूल आदेश , दिनांक 16 मई, 2013 के का . आ . 1317 ( अ ) द्वारा भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 के 

उप - खण्ड (ii ) में प्रकाशित किया था । 


3534 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3(ii)] 
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

ORDER 

Mumbai , the 11th July , 2016 
S . O . 2399 ( E ). — In pursuance of sub - rule ( 2 ) of rule 9, clause (b ) of sub - rule ( 2 ) of rule 12 and sub 
rule ( 1 ) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification , Control and Appeal) Rules , 1965 , the President 
hereby directs to make the following order to amend the Order of the Government of India , Department of 
Atomic Energy , dated the 16th May , 2013 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , 
Sub -section ( ii ) vide number S .O . 1317 ( E ), dated the 22nd May , 2013 , namely: 

In the said Order, 
(a ) In Part-II, General Central Service, Group C , for serial No. 10 (c ) and the entries relating thereto , the 

following serial number and entries shall respectively be substituted , namely : 


“ 10 Posts in the Heavy (c ) General Manager in (c ) General Manager All Chief 
Water Board (Central respect of posts in the in respect of posts in 

Executive , 
Office ) and Heavy Heavy Water Plant the Heavy Water 

Heavy Water 
Water Plants there ( Tuticorin ) 

Plant ( Tuticorin ) 

Board” . 
under 

[No. 6 (2 )/2015/Vig . 18960 ] 

SANJEEV SOOD , Jt. Secy . 
Note :- The Principal Order was published in the Gazette of India , Part II , Section 3 , Sub -section (ii) vide 

number S . O . 1317 ( E ), dated the 16th May , 2013 . 
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